Fnnken

MT,

Mb

132

5526-33
	1-
	
	5676-15
	5 +
	5747-47
	1-
	
	5941-9
	10+br
	
30-30
	2-
	
	79-70
	20 +
	67-60
	1-
	
	52-6
	1-
	

35-40
	2-
	
	86-40
	5 +
	5928-05
	3-
	
	6170-7
	l-\
	-0?

52-07
	1-1
	
	5710-89
	2 +
	32-05
	5 +
		6482-28
	2-
	

66-5
	1 +
		30-7
	1+br
	40-7
	2+0?
		6610-68
	1-
	

5666-78
	10 +
		
	
	
	
		
	
	
XLI. Na. Natrium.

Altere Messnngen: J. M. Eder nnd E. Valenta, Denkschr. der K. Akad.

der Wiss.  in Wien,  61 (1894).  E. Schillinger, Sitzber. der K. Akad.

der Wiss. in Wien, 118, II a (1909).
Material: Natriumchlorid auf Gaskohle.
Verunreinigungen: Keine.
Linienzahl: 13.

2617-22
	1+Na?
	3191-6
	1 + Na?
	3303-17
	10 u
	5688-5
	1+br

88-2
	1+Na?
	3285-6
	l+br,Na?
	5153-5
	1+br
	5890-21
	10 u

2852'9
	3 + br
	3302-52
	20 u
	5683-0
	1+br
	96-18
	8u

2951-3
	1 + br
	
	
	
	
	
	

XLII. Nb. Mob.

Altere Messnngen: Fehlen.

Material: Niobammoniumfluorid aus Moboxyd von Prof.  W. Muthmann

in Miinchen, auf Gaskohle.
Verunreinigungen: Fe? Ta, Ti.
Linienzahl: 2086.

2155-75
	1 +
	2250-60
	1
	2275-33
	2
	2297-95
	1

60-43
	1
	52-34
	2
	79-49
	1
	99-34
	1

75-95
	1
	55-05
	1 +
	80-60
	1 +
	2300-45
	1

76-86
	1
	55-71
	1
	81-30
	
	00-90
	1

2200-08
	1
	57-64
	1 +
	81-66
	2
	02-20
	2

03-74
	1
	62-30
	1 +
	8T97
	1
	02-80
	1

29-84
	1     ,
	63-40
	1 +
	83-16
	2
	0447
	1 +

36-87
	1 +
	64-69
	1
	84-55
	1
	04-89
	1

37-60
	1
	65-76
	Id?
	85-36
	1
	09-33
	2

40-45
	1
	66-85
	1
	88-99
	1
	10-04
	1

40-75  '
	1
	68-65
	1
	90-50
	2
	11-53
	1

44-34
	1 +
	70-32
	2
	91-77
	1 +
	13-40
	3

46-85
	1
	72-85
	1
	93-05
	
	14-95
	1

48-36
	1
	7371
	2
	95-11
	1
	15-24
	1

48-93
	1 +
	74-04
	1
	95-80
	3
	17-ul
	1

49-62
	1 +
	74-30
	2
	97-72
	1
	17-32
	1 +

'79
